TABELLA DI TARATURA DEL GRUPPO RF N. 2615 


e 6 S 

| si u 


Gollegar# 

generator* 



Fr#q. 

del 

goner. 

kHz 


Antenna < J ) 


| Posiz. 

Itai? Gamma ’ 

rlcevit. d onda 
(metri) 


Circuito o elemento 
da regolare 


Vite 

da regolare 


) 577 520 

1.430 210 
577 520 
577 520 
1.430 210 
1.430 210 

1.900 158 

4.000 75 

1.900 158 
1.900 158 
4.000 75 

4.000 75 

5.000 60 

7.000 42,8 

5.000 60 

5.000 60 

7.000 42,8 

7.000 49 R 

8.500 
11.800 
8.500 
8.500 
11.800 
11.800 

13.000 23,1 

19.000 15,8 

13.000 23,1 

13.000 23.1 

19.000 15,8 

19.000 

20.000 
29.000 
20.000 
20.000 
29.000 
29.000 


Nucleo bcb. oscillat. 
Microcomp. cap. oscillat. 
Nucleo bob. antenna 
Nucleo bob. convert. 
Microcomp. cap. antenna 
Microcomp. cap. convert. 

Nucleo bob. cscillat. 

I Microcomp. cap. oscillat. 
Nucleo bob. antenna 
Nucleo bob. convert. 
Microcomp. cap. antenna 
Microcomp. cap. convert. 


520 m 
210m 
520 m 
520 m 
210m 
210m 

158 m 
75 m 
158 m 
158 m 
75 m 
75 m 


• oscill. 

- oscill. 

- ampl. RF 

- convert. 

- ampl. RF 

- convert. 

- oscill. 

- oscill. 

- ampl. RF 

- convert. 

- ampl. RF 

- convert. 

- oscill. 

- oscill. 
•ampl. RF 

■ convert. 

• ampl. RF 

■ convert. 


Nucleo bob. oscillat. 60 m - oscill. 

Microcomp. cap. oscillat. 42,8 m - oscill. 
Nucleo bob. antenna 60 m - ampl. RF 
Nucleo bob. convert. 60 m - convert. 
Microcomp. cap. antenna 42,8 m - ampl. RF 
Microcomp. cap. convert. 42,8 m - convert. 

I Nucleo bob. oscillat. 35,2 m - oscill. 
Microcomp. cap. oscillat. 25,4 m - oscill. 
Nucleo bob. antenna 35,2 m - ampl. RF 

Nucleo bob. convert. 35,2 m - convert. 

Microcomp. cap. antenna 25,4 m - ampl. RF 
Microcomp. cap. convert. 25,4 m - convert. 


Nucleo bob. cscillat. 
Microcomp. cap. oscillat. 
Nucleo bob. antenna 
Nucleo bob. convert. 
Microcomp. cap. antenna 
Microcomp. cap. convert. 

Nucleo bob. oscillat. 
Microcomp. cap. oscillat. 
Nucleo bcb. antenna 
Nucleo bob. convert. 
Microcomp. cap. antenna 
Microcomp. cap. convert. 


23,1 m-oscili. 
15,8 m - oscill. 
23,1 m - ampl. RF 
23,1 m - convert. 
15,8 m - ampl. RF 
15,8 m - convert. 

15 m - oscill. 

10,3 m - oscill. 

15 m- ampl. RF 
15 m - convert. 
10,3 m - ampl. RF 
10,3 m - convert. 


Regolare fino 
ad ottenere 


Ricez. del segnale 

“ » » ( 2 ) 
Usdta massima 


» » ( 3 ) 

Ricez. dol segnale 

» » » ( 2 ) 
Uscita rnassima 


Ricez. del segnale 

“ » » ( a ) 
Uscita massima 


Ricez. del segnale 

» »♦ ” ( 2 ) 
Uscita massima 


Ricez. del segnale 

* » H ( 3 ) 

Uscita massima 


Ricez. del segnale 

I* s » ( 2 ) 

Uscita massima 




